an Szlachtowski 


przeżywszy lat 54, po ciezkiéj chorobie zakończył życie dnia 13 Listop. 1871. 


Rodzina zaprasza na wyprowadzenie zwlok, ktöre nastapi we Srode dnia 15 Listopada o godzinie 3 popoludniu z domu 
pod Nr. 460 przy ul. $w. Rocha na miejsce wiecznego spoczynku. 


ZAZOBNE NABOŻEŃSTWO 


odprawi sig w Piątek dnia 17 Listopada o godzinie 10 w kościele OO. Reformatów. 


